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12.5. CCD SCHEMATIC DIAGRAM (DMC-LC70) 
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12.5. CCD SCHEMATIC DIAGRAM (DMC-LC70) 
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12.7. REAR OPERATION SCHEMATIC DIAGRAM 
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12.7. REAR OPERATION SCHEMATIC DIAGRAM 
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